2.2.2. ЗАРЯД ЧЕТВЕРТЫЙ 


Этими же таблицами пользоваться при стрельбе из 152-мм гаубиц 
2С19 без введения поправок. 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ». 
механического прицела Д726-45 и при- 


цела 11122 ТАБЛИЦЫ СТРЕЛЬБЫ 
Осветительный снаряд 3С6-1 (3С6) 
Трубка Т-90 
Высота разрыва 600 м 
м А ГА Вь в [АГА ТАТА д у у 
ивы ео А Ба гај а а а 
ты | де | ты де т град | г |м/ 
М мМ М мМ М Б М м ммм М с М мМ мМ 
с Л. с Л. $ р с 
с МИН. 
а ЕИ ти е ЕЦ = 
440 | 31 12 0, 4, 17 1210.111 1] 18 1612 65 | 8 | 44 
07 || 78 | 5. [98 о еее а 3 49 |га || 5 | 0:00 
31 12 0, 4, 1720.11 10| 19 [8/2 67 | 8 | 60 
О КАР СЕВР А ТОРА ае а о овое ао о 
32 Т 0, 4, 17 1210,11 19 92 69 | 8 80 
ое арав ооа аео И 
500 | 33 1 0, 5, 17 1210,11 19 1112 7 | 9 | 50 
НА Бена а Рета АДА ЕИ Ер ЗНА РА БАКА КРУНИ 
34 1 0, 5, 17 1210.11 20 1112 75 | 9 120 
2 настава ~ прав ели е5 4 1 а и а 
34 10 0, 5, | „|7,[ 18 | 2 0,|1 20 1112 79 9 40 
оов еа ее аво ое 
35 10 0, 6, 182 |0, 1 21 1112 82 | 1 | 60 
СА СА за а ЕЕЕ ак 
36 | 10 0, 6, 1912 [0,11 2 1112 86 180 
2 ао АСС РАНА а ое ровка о 
600 | 37 | 10 0, 7, 1912 10,11 2 1112 91 | 11 60 
о 19 | = |75 | 18 | 4 | 78 | 28 | 1 [68 е | 6 [2 |3 189] а. |715 |211 10 00 
39 | 10 0, 7, 20 2 10,11 з 1112 95 11/20 
ОА ва а 2 ЈА А Е ае 
40 | 11 0, 8, 21121011 24 1212 10 | 1 |40 
и а 
41 || 0, 8, 21120. |1 24 1212 101 60 
ОЕ Е а 
42 |12 0, 9, 2 | 0, 2 |2 ит | 80 
800 | о | а 4 0 912 з |4 | 25 [203 | 0 
700 | 44 | 13 0, 1 3 |0, ми 
о 1310 4 0 о 2 5 |4 00 4 00 
45 | 13 0, 1 12330, [1 7 1212 12 | 1 [20 
200 | „ | 2 |79|12 | + |66 | 33 0 |9 ов |11215 |78 | зз |7 [4127 | 60] 4] 0 
47 |14 0, 1 [1 | 11243 | 0,1 8 1212 13 | 1 |40 
400 | 6 |) |77| 1] 4 |6 | 35 |у | 6] 0] 612 | 2] 6 | 75] за |8 | 4] 29 |40 |5 | 0 
49 114 0, 111/1 [25/3 10.11 29 [312 14 | 1 | 60 
600 5 | 7 |75 [1013 163 37 |] | 1]|60]3 4/2 16178 | 41 043930 бо 
51 | 15 о, | 0, рев | зо |3 |2 15 | 1 | 80 
800 | < | 4 |79| 415 |62 | 39 | 2 | 2] 1] 11512] 679] 541243139 70 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ». 


механического прицела Д726-45 и при- 


цела 11122 
м х ГА В ТАА А у у 
Д П Ер Хх. М: д В» 55 7, 7, Хх Хх Хх Хх Хх а, 0 р Тр У. бю Д 
ты | де | ты де т град | г |м/ 
мМ мМ М М М ы М мМ ммм мМ с М М М 
©. | ЈЕ |6 л. · Јрје 
МИН 
800 | 53 | 16 0, 0, Уе ИЕ 
о 7 |1 3 3 4 |4 40 | 8 00 
56 | 16 0, з |0, з |2 17 | 1 20 
200 | + | 9 3 83 64 54 |7019 10 
59 17 0, з |0, з [2 19. 2 40 
400. а: || 3 9 |3 о |4 | 56 | зо 1 [о 
63 118 а, | 0, | 11 |29]4 [0,|1 37 |4102 21 | 2 160 
600 | О | о |67| 6 | 3 7 | 49 сів іо д 03 851 до 214133020 
68 | 20 0, 1 21 3014 [0,|1 а |4|2 24 | 2 | 80 
аас ео по А а оаа СА е е Адо 5 о 
588 22 12 |1 [зі [а о [1 45 1512 28 12 88 
1 Е 48 159 1017 |5 [ о |4 [318181 12 |] |4 [5 [00 |8 81 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ» 
Механического прицела Д726-45 


3С6-1 (3С6) 
Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ 


и прицела 1122 Уо=407м/с 
ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ Т-90 
Высота разрыва 600 м 
Д П № АМт АХм АУм АХп АУп Д 
М тыс дел. дел. М М М м М 
+ + - - + 
4400 313 71 2,0 54 6,4 1 4,4 4400 
600 319 19 1,8 53 7,5 1 4,6 600 
800 325 79 1,7 53 8,6 1 4,8 800 
5000 332 83 1,6 52 9,7 2 5,0 5000 
200 340 87 1,6 51 И 2 5:2 200 
400 349 92 1,6 51 12 2 5,4 400 
600 358 96 1,5 50 13 2 5,6 600 
800 368 100 1,5 49 14 2 5,8 800 
6000 379 105 1,5 48 15 2 6,0 6000 
200 390 109 1,5 48 16 2 6,2 200 
400 402 114 1,5 47 17 2 6,4 400 
600 415 119 1,6 46 18 2 6,7 600 
800 429 124 1,6 45 20 3 6,9 800 
7000 443 130 1,6 45 21 3 7,1 7000 
200 459 135 1,7 44 22 3 7,3 200 
400 476 141 1,7 43 23 3 7,5 400 
600 495 147 1,7 42 24 3 7,7 600 
800 515 154 1,8 41 26 4 7,9 800 
8000 537 161 1,9 40 27 4 8,1 8000 
200 563 169 2,0 39 29 4 8,3 200 
400 593 178 2,1 38 30 5 8,6 400 
600 630 189 2,2 36 33 5 8,8 600 
800 688 204 2,4 34 36 6 9,0 800 
8881 754 221 2.7 32 39 7 9,1 8881 


Шкала «ТЫСЯЧНЫЕ» 


Механического прицела Д726-45 


и прицела 1122 


ТАБЛИЦА ГОРНЫХ ПОПРАВОК НАПРАВЛЕНИЯ И ДАЛЬНОСТИ 


3С6-1 (3С6) 


Заряд ЧЕТВЕРТЫЙ 


Мо=407м/с 


57 У ОХ у ӧХт ОХ 
ТЫС. ТЫС. М М 
+ + З 
4400 0 0,2 12 +8 3 4400 
5000 0 0,3 8 +4 5 5000 
6000 0 0,4 6 +2 5 6000 
7000 0 0,5 5 0 6 7000 
8000 0,1 0,6 4 -1 6 8000 
8881 0,2 0,9 4 -2 7 9000 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА ЦЕ 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 | 380 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | цели 
10 1 1 1 1 1 2 2 2 3 4 4 10 
20 1 2 2 3 4 4 5 6 7 9 20 
30 2 2 3 3 4 7 8 10 И 14 30 
40 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16 19 40 
50 3 4 5 6 8 10 12 14 17 20 25 50 
60 3 5 6 7 9 12 14 17 21 25 31 60 
70 4 5 7 9 11 14 17 20 25 30 38 70 
80 5 6 8 10 13 16 20 24 29 36 45 80 
90 5 7 9 12 15 18 23 28 34 42 54 90 
100 6 8 10 13 17 21 26 32 39 49 64 100 
110 6 9 12 15 19 24 29 36 45 57 76 110 
120 7 10 13 17 21 26 33 41 51 66 90 120 
130 8 И 14 18 23 29 37 46 58 76 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 720 740 | цели 
10 5 6 7 9 12 15 21 32 10 
20 11 13 16 20 26 36 60 20 
30 17 20 25 32 45 74 30 
40 23 29 36 49 75 40 
50 31 38 50 71 50 
60 39 49 67 60 
70 48 63 94 ; 70 
80 59 81 80 
90 72 90 
100 88 100 
110 110 
120 120 
130 130 


Примечание: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | цели 
10 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 10 
20 2 2 3 3 4 5 6 7 8 20 
30 3 3 4 5 6 7, 8 10 11 30 
40 4 5 6 7 9 11 13 15 40 
50 5 6 8 9 11 13 16 18 50 
60 8 9 11 13 15 18 21 60 
70 9 10 12 15 17 21 24 70 
80 12 14 17 19 23 27 80 
90 16 18 21 25 29 90 
100 17 20 24 27 32 100 
110 22 25 30 34 110 
120 27 32 36 120 
130 30 34 39 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 640 | 660 | 680 | 700 720 740 | цели 
10 5 6 7 8 10 12 15 20 25 34 47 10 
20 9 И 13 15 18 22 27 34 43 54 69 20 
30 13 16 19 22 26 31 38 46 56 69 85 30 
40 17 20 24 28 33 39 47 56 67 81 97 40 
50 21 25 29 34 40 47 55 65 77 91 108 50 
60 24 29 33 39 45 53 62 73 85 100 117 60 
70 28 32 38 44 51 59 69 80 93 108 125 70 
80 31 36 42 48 56 64 74 86 100 115 133 80 
90 34 40 46 52 60 70 80 92 106 121 139 90 
100 37 43 49 37. 65 74 85 98 112 128 145 100 
110 39 46 53 60 69 79 90 103 | 117 133 151 110 
120 42 48 56 64 73 83 95 108 | 122 138 156 120 
130 44 51 59 67 77 87 99 112 | 127 143 161 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 


2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА 1 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 

места места 

цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 500 | 520 | цели 
10 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 10 
20 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 20 
30 2 2 3 3 4 5 6 8 9 11 13 30 
40 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 19 40 
50 3 4 5 6 8 9 11 13 16 20 24 50 
60 3 5 6 у 9 11 14 17 20 24 30 60 
70 4 5 7 9 11 14 16 20 24 30 37 70 
80 5 6 8 10 13 16 19 23 29 35 44 80 
90 5 7 9 12 15 18 22 27 33 41 52 90 
100 6 8 10 13 17 21 25 31 38 48 62 100 
110 7 9 12 15 19 23 29 35 44 55 72 110 
120 7 10 13 16 21 26 32 40 50 64 86 120 
130 8 И 14 18 23 29 36 44 56 73 103 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 720 740 | цели 
10 5 6 7 9 11 15 20 29 10 
20 И 13 15 19 25 34 53 20 
30 16 20 24 31 42 65- 30 
40 23 28 35 46 68 40 
50 30 37 48 67 50 
60 37 47 64 60 
70 46 60 87 70 
80 56 76 80 
90 69 100 90 
100 84 100 
110 110 
120 120 
130 130 


Примечание: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 500 | 520 | цели 
10 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 10 
20 2 2 3 3 4 5 5 7 8 20 
30 3 3 4 4 6 7, 8 10 11 30 
40 4 5 6 7 9 И 12 14 40 
50 5 6 7 9 11 13 15 18 50 
60 7 9 11 13 15 18 21 60 
70 9 10 12 14 17 20 23 70 
80 12 14 16 19 22 26 80 
90 15 18 21 25 29 90 
100 17 20 23 27 31 100 
110 21 25 29 33 110 
120 27 31 36 120 
130 28 33 38 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 720 740 | цели 
10 5 6 7 8 9 12 15 19 24 32 44 10 
20 9 И 13 15 18 22 26 33 41 52 66 20 
30 13 15 18 21 25 30 36 44 54 66 82 30 
40 17 20 23 28 32 38 45 54 65 78 94 40 
50 20 24 28 33 39 45 53 63 75 88 105 50 
60 24 28 32 38 44 52 60 71 83 97 114 60 
70 27 32 37 43 49 57 67 78 91 105 122 70 
80 30 35 41 47 54 63 73 84 97 112 129 80 
90 33 39 44 51 59 68 78 90 103 119 136 90 
100 36 42 48 55 63 73 83 95 109 125 142 100 
110 38 45 51 59 67 77 88 101 |115 130 148 110 
120 41 47 55 63 71 81 92 105 | 119 135 153 120 
130 43 50 57 66 75 85 97 110 | 124 140 158 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК ПРИЦЕЛА НА УГОЛ МЕСТА 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 |380 400 |420 440 | 460 | 480 | 500 | 520 540 | цели 
10 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 5 10 
20 1 2 2 2 3 3 4 5 6 7 8 10 20 
30 2 2 3 3 4 5 6 8 9 11 13 16 30 
40 2 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 22 40 
50 3 4 5 6 7 9 11 13 16 19 23 29 50 
60 4 5 6 7 9 11 14 16 20 24 29 36 60 
70 4 5 7 9 11 13 16 19 24 29 35 45 70 
80 5 6 8 10 13 16 19 23 28 34 42 54 80 
90 5 7 9 11 14 18 22 26 32 40 50 66 90 
100 6 8 10 13 16 20 25 30 37 46 59 80 100 
110 7 9 12 15 18 23 28 34 42 53 70 98 110 
120 7 10 13 16 20 25 31 38 48 61 82 120 
130 8 И 14 18 23 28 35 43 54 70 97 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 

места места 

цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 6 7 9 11 14 19 27 10 
20 12 15 18 24 32 48 20 
30 19 23 30 40 59 30 
40 27 34 44 63 40 
50 36 46 63 50 
60 46 61 60 
70 58 81 70 
80 72 80 
90 93 90 
100 100 
110 110 
120 120 
130 130 

Примечание: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 |380 400 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | 540 | цели 
10 1 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 10 
20 2 2 3 3 4 5 5 6 7 9 20 
30 3 3 4 4 6 7 8 9 11 12 30 
40 4 5 6 Т 9 10 12 14 16 40 
50 5 6 7 9 И 13 15 17 20 50 
60 7 9 10 12 15 17 20 23 60 
70 9 10 12 14 17 20 23 27 70 
80 11 13 16 19 22 26 30 80 
90 15 18 21 24 28 33 90 
100 16 19 23 26 30 35 100 
110 21 24 28 33 38 110 
120 26 30 35 40 120 
130 28 32 37 42 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 5 6 8 9 11 14 18 23 31 42 61 10 


20 10 12 15 17 21 26 32 40 50 63 81 20 
30 15 18 21 25 29 35 43 52 64 79 98 30 
40 19 23 27 31 37 44 53 63 76 91 110 40 
50 23 27 32 37 44 52 61 72 86 102 120 50 
60 27 32 37 43 50 59 69 81 95 111 130 60 
70 31 36 41 48 56 65 76 88 102 119 138 70 
80 34 40 46 53 61: 71 82 95 110 126 145 80 
90 38 43 50 57 66 76 88 101 16 133 152 90 
100 41 47 54 62 71 81 93 106 | 122 139 158 100 
110 44 50 57 66 75 86/ 98 112 | 127 144 164 110 
120 46 53 61 69 79 90 103 117 | 132 150 169 120 


130 49 56 64 73 83 95 107 121 | 137 154 174 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели, прицелы и поправки в тысячных 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕСТА 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 


цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 460 480 500 | 520 | цели 


10 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 10 


20 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,7 1,9 2,2 2,5 2,9 20 


30 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,4 3,9 4,6 30 


40 1,2 1,5 1,8 2,1 2,5 3,0 3,5 4,0 4,6 5,4 6,4 40 


50 1,6 1,9 2,3 2,7 3,2 3,8 4,5 341 6,0 7,0 8,3 50 


60 1,9 2,3 2,8 3,3 4,0 4,7 5,5 6,3 7,4 8,7 10,4 60 


70 2,3 2,8 3,4 4,0 4,8 5,6 6,5 7,6 9,0 10,6 | 12,6 70 


80 2,6 3,3 3,9 4,7 5,6 6,6 7,7 9,0 10,6 | 12,5 | 15,2 80 


90 3,0 3,8 4,5 5,4 6,4 7,6 8,9 104 | 124 | 14,7 | 18,0 90 


100 3,4 4,3 5:2 6,2 7,3 8,6 10,2 | 12,0 | 14,2 | 17,1 212 100 


110 3,8 4,8 5,8 6,9 8,2 9,8 | 11,5 | 136 | 16,2 | 19,7 | 24,9 110 


120 4,3 5,3 6,5 7,7 9,2 10,9 | 12,9 | 15,3 | 184 | 22,7 | 29,5 120 


130 4,7 5,9 7,2 8,6 10,2 | 12,2 | 144 | 17,2 | 20,9 | 26, 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,7 2,0 2,3 2,8 3,4 4,3 5,8 8,5 10 
20 3,5 4,1 4,8 5,9 7,5 10,1 | 16,3 20 
30 5,5 6,4 7,7 9,7 12,8 | 20,3 30 
40 7,6 9,0 11,1 | 144 | 21,1 40 
50 9,9 12,0 | 15,1 | 20,8 50 
60 12,5 | 15,4 | 20,2 60 
70 15,5 | 19,6 | 27,8 70 
80 18,9 | 24,9 80 
90 22,9 90 
100 28,0 100 
110 110 
120 120 
130 130 


Примечание: 1: Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | цели 
10 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 10 
20 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 2,0 2,3 2,6 20 
30 1,2 1,4 1,6 1,8, 2,2 259 2,9 3,3 3,8 30 
40 1,8 2,1 2,4 2,8 3,3 3,7 4,3 4,9 40 
50 2,2 255 2,9 3,4 3,9 4,6 2,2 5,9 50 
60 3,0 3,4 4,0 4,6 5,3 6,1 6,9 60 
70 3,9 4,5 5,2 6,0 6,9 7,9 70 
80 4,4 5,1 5,8 6,6 7,6 8,8 80 
90 5,6 6,4 7,3 8,3 9,5 90 
100 6,9 7,9 9,0 10,2 100 
110 7,4 8,5 9,7 10,9 110 
120 9,0 103 | 11,6 120 


130 9,6 10,8 | 12,3 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 


места места 


цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,5 1,8 2,1 2,4 2,9 3,5 4,3 5,4 6,9 9,0 12,3 10 
20 2,9 3,5 4,0 4,6 5,4 6,4 7,8 9,5 1117 | 145 18,2 20 
30 4,3 5,0 5,8 6,7 7,7 9,0 10,7 | 12,8 | 154 18,6 | 22,6 30 
40 5,6 6,4 7,4 8,5 9,8 11,4 | 13,3 | 15,7 | 18,5 | 21,9 | 26,0 40 
50 6,8 757 8,8 10,2 | 11,7 | 13,5 | 15,6 | 18,2 212 24,8 | 29,0 50 
60 7,9 9,0 10,3 | 1,7 | 13,4 | 154 | 17,8 | 20,5 | 23,6 | 27,3 | 31,6 60 
70 8,9 10,1 | 1,6 | 13,1 | 15,0 | 171 | 19,6 | 22,5 | 25,9 | 29,6 | 33,9 70 
80 9,9 11,3 | 12,8 | 14,5 | 16,5 | 18,7 | 21,3 | 243 2738 316 | 36,0 80 
90 10,8 | 12,3 | 13,9 | 15,7 | 17,8 | 20,2 | 22,9 | 26,0 | 29,5 33,4 | 37,8 90 
100 11,6 | 133 | 15,0 | 16,9 | 19,1 | 21,6 | 244 | 27,6 31,1 | 35,1 39,5 100 
110 124 | 14,1 | 16,0 | 18,0 20,3 | 22,8 | 25,7 | 29,0 32,7 367 | 41,1 110 
120 13,1 | 14,9 | 16,9 | 19,0 |214 | 24,0 | 27,0 | 30,3 340 | 38,1 | 42,6 120 
130 13,8 | 15,6 | 176 | 19,9 |224 | 25,1 | 28,2 | 31,6 | 35,3 39,4 | 43,9 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УСТАНОВКУ ТРУБКИ НА УГОЛ МЕС 
А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 


цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 460 480 | 500 | 520 | цели 


10 0,3 0,4 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 1,4 10 


20 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 1,9 2,2 2,5 2,9 20 


30 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2 2,5 2,9 3,4 3,9 4,6 30 


40 1,2 1,5 1,8 2,1 255 3,0 3,4 4,0 4,6 5,3 6,3 40 


50 1,6 1,9 2,3 2,7 3,2 3,8: 4,4 551 5,9 6,9 8,2 50 


60 1,9 2,4 2,8 3,3 4,0 4,7 5,4 6,3 7,4 8,6 10,2 60 


70 2,3 2,8 3,4 4,0 4,7 5,6 6,5 7,5 8,9 104 | 12,4 70 


80 2,7 3,3 3,9 4,7 5,6 6,5 7,6 8,9 10,5 | 124 | 14,9 80 


90 3,0 3,8 4,5 5,4 6,4 7,5 8,8 10,3 | 12,2 | 14,5 | 17,6 90 


100 3,5 4,3 5,2 6,1 7,3 8,6 10,1 | 11,8 | 140 | 16,8 | 20,8 100 


110 3,9 4,8 5,8 6,9 8,2 9,7 1,4 | 134 | 16,0 | 19,4 | 24,3 110 


120 4,3 5,4 6,5 7,7 9,1 10,8 | 12,8 | 15,1 | 18,2 | 22,3 | 28,6 120 


130 4,8 5,9 12 8,5 10,2 | 12,1 | 14,3 | 17,0 | 20,5 | 25,5 | 34,1 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,7 1,9 2,2 21 3,4 4,2 5,6 7,9 10 
20 3,5 4,0 4,7 5,8 7,3 9,6 14,6 20 
30 5,4 6,3 7,6 9,4 12,3 | 18,4 30 
40 7,5 8,8 10,9 | 13,9 | 19,6 40 
50 9,8 11,8 | 14,7 | 19,8 50 
60 123 | 15,1 | 19,5 60 
70 15,1 | 190 | 26,1 70 
80 184 | 23,9 80 
90 22,3 | 30,8 90 
100 26,9 100 
110 110 
120 120 
130 130 


Примечание: | Поправки положительные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 | цели 
10 0,3 0,4 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 10 
20 0,8 1,0 1,1 1,2 1,5 1,7 1,9 2,3 2,5 20 
30 1,2 1,4 1,6 1,8 2,1 2,5 2,8 3,3 3,7 30 
40 1,8 2,1 2,4 27 3,3 3,7 4,2 4,8 40 
50 2,2 2,5 2,9 3,3 3,9 4,5 5,2 5,8 50 
60 3,0 3,4 3,9 4,5 5,3 6,0 6,8 60 
70 3,4 3,9 4,5 5,2 5,9 6,8 7,7 70 
80 4,3 5,0 5,1 6,6 7,5 8,6 80 
90 5: 6,3 722 8,2 9,4 90 
100 6,0 6,9 7,8 8,9 10,1 100 
110 7,3 8,4 9,5 10,8 110 
120 8,9 10,1 | 11,5 120 
130 9,4 107 | 12,1 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 


места места 


цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,5 1,8 2,1 2,4 2,8 3,4 4,2 5,2 6,7 8,7 11,7 10 
20 2,9 3,4 4,0 4,6 5,3 6,3 7,6 9,3 | 114 | 14,1 17,7 20 
30 4,2 4,9 5,7 6,6 7,6 8,9 10,5 | 126 | 15,1 | 18,2 | 22,1 30 
40 5,5 6,3 7.3 8,4 9,7 11,2 | 13,1 | 154 | 18,2 | 21,5 | 25,5 40 
50 6,7 7,6 8,7 10,0 | 11,6 | 13,3 | 154 | 17,9 209 244 | 28,5 50 
60 7,7 8,9 10,1 | 11,5 | 13,2 | 15,2 | 17,5 | 20,2 | 23,3 | 26,9 | 31,1 60 
70 8,8 10,0 | 11,4 | 13,0 | 14,8 | 16,9 | 194 22,3 | 25,5 | 29,2 | 33,5 70 
80 9,8 11,1 | 12,6 | 14,3 | 16,3 | 18,5 | 21,0 | 240 274 | 31,3 | 35,6 80 
90 10,7 | 12,1 | 13,7 | 15,5 | 17,6 | 20,0 | 22,6 | 25,7 29,1) 33,0 | 374 90 
100 11,5 | 13,1 | 14,8 | 16,7 | 18,8 | 21,3 | 24,1 | 27,3 | 30,8 | 34,7 | 39, 100 
110 12,2 | 13,9 | 15,8 | 17,8 | 20,0 | 22,6 | 254 | 287 32,3 36,3 | 40,7 110 
120 13,0 | 14,7 | 16,7 | 18,8 | 21,1 | 23,7 | 26,7 | 30,0 33,6 | 37,7 | 42,2 120 
130 13,7 | 15,5 | 174 | 19,7 | 22,2 | 24,8 | 27,9 | 31,2 | 34,9 | 39,0 | 43,5 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 320 340 360 |380 400 |420 440 | 460 | 480 | 500 | 520 540 | цели 
10 0,3 0,4 | 04 | 0,5 0,5 0,7 | 0,8 | 0,9 1,1 1,2 1,4 1,6 10 
20 0,6 | 0,7 | 0,9 1,0 1,2 1,4 1,6 19 | 2,2 | 24 | 2, 3,4 20 
30 0,9 1,1 1,3 1,5 1,8 2,2: |- 2,5. |-2,9 3,3 3,8 | 4,5 5,3 30 
40 1,3 1,5 1,8 | 2,1 2,5 2,9 | 34 | 4,0 | 45 5,3 6,2 7,4 40 
50 1,6 1,9 | 2,3 21. 3,2 3,8 44 | 5,1 5,9 | 6,8 8,1 9,6 50 
60 2,0 | 24 | 2,8 3,3 3,9 46 | 54 | 6,2 7,3 8,5 | 10,1 | 12,1 60 
70 2,3 2,8 34 | 40 | 4,7 5,5 64 | 7,5 8,8 | 10,3 | 12,2 | 14,8 70 
80 2, | -3,3 39 | 4,7 | 5,5 6,5 7,5 | 8,8 | 104 | 12,2 | 146 | 18,0 80 
90 3,1 3,8 | 4,5 54 | 6,4 759 8,7 90 
100 3,5 | 4,3 5,2 | 6,1 12 8,5 | 10,0 100 
110 39 | 4,8 5,8 6,9 8,1 9,6 | 11,3 110 
120 44 | 54 | 6,5 77 | 9,1 | 10,8 | 12,7 120 
130 49 | 60 | 7,2 8,5 | 10,1 | 12,0 | 14,1 130 


А. Поправки при расположении цели выше батареи 


Углы Прицелы Углы 
места места 
цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,9 2,2 2,6 3,3 4,0 5,3 755 10 
20 4,0 4,7 5,6 7,1 9,3 13,4 20 
30 6,2 7,4 9,2 11,9 | 17,0 30 
40 8,7 10,6 | 13,5 | 18,5 - 40 
50 11,5 | 143 | 18,9 50 
60 14,7 | 18,8 60 
70 18,5 | 24,8 70 
80 23,1 80 
90 29,2 90 
100 100 
110 110 
120 120 
130 130 


Примечание: 1. Поправки положительные. 


2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы 
места 
цели | 320 340 | 360 |380 400 | 420 440 
10 0,3 0,4 0,5 | 0,5 0,7 | 0,7 
20 0,8 0,9 1,1 1,2 1,5 
30 1,2 1,4 1,6 1,8 
40 1,8 | 2,1 2,3 
50 250590215. |-29 
60 2,9 3,4 
70 3,4 3,9 
80 4,3 
90 54 | 6,3 7,1 8,1 9,3 10,6 90 
100 5,9 | 6,8 7,7 8,8 | 100 114 100 
110 7,2 8,3 9,4 | 10,7 | 12,1 110 
120 8,8 | 10,0 | 11,3 | 12,8 120 


130 


9,3 | 10,6 | 12,0 | 13,5 130 


Б. Поправки при расположении цели ниже батареи 


Углы Прицелы Углы 


места места 


цели | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 680 | 700 | 720 740 760 | цели 
10 1,8 2,0 2,4 2,8 3,3 4,1 5 6,4 8,4 11,3 16,1 10 
20 3,4 3,9 4,5 5,2 6,2 7,5 9,1 11,1 | 13,7 | 17,2 |217 20 
30 4,8 5,6 6,5 7:5 8,7 10,3 | 12,3 | 14,8 | 17,8 21,6 | 26,4 30 
40 6,2 7,2 8,3 9,5 11,0 | 12,9 | 15,1 | 17,9 21,1) 25,1 | 29,8 40 
50 7,5 8,6 9,9 11,4 | 13,1 | 15,2 | 17,6 | 20,6 24,0 | 28,1 32,9 50 
60 8,8 10,0 | 114 13,0 | 15,0 | 17,3 | 19,9 23,0 | 26,5 | 30,7 | 35,6 60 
70 9,9 11,3 | 12,8 | 14,6 | 16,6 | 19,1 | 22,0 | 252 | 28,8 | 33,1 37,9 70 
80 11,0 | 124 | 14,1 | 16,0 | 18,2 | 20,8 | 23,7 | 271 | 30,9 | 35,2 | 40,0 80 
90 12,0 | 13,6 | 15,3 | 174 | 19,7 | 22,3 | 254 | 28,8 32,6 | 37,0 | 41,9 90 
100 12,9 | 14,6 | 16,5 | 18,6 | 21,1 | 23,8 | 26,9 | 304 343 38,7 | 43,6 100 
110 13,8 | 15,6 | 17,6 | 19,8 | 22,3 | 25,2 | 284 | 319. 35,9 40,3 | 452 110 
120 14,5 | 16,5 | 18,6 | 20,9 | 23,5 | 264 | 29,7 | 333 37,3 41,8 | 467 120 
130 15,3 | 17,2 | 19,5 | 21,9 | 24,6 | 27,6 | 30,9 | 34,6 38,6 | 43,1 | 48,0 130 


Примечание: 1. Поправки отрицательные. 
2. Углы места цели и прицелы в тысячных, поправки в делениях. 


